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INFORMATIONS 


NOTE SPECIALE pour les CHARENTES 


Cha r ançon des Tiges î Le relèvement de la température ayant favorisé la 
sortie des insectes, nous rappelons que les Colza sont particulièrement sensibles 
à leurs attaques au début du développement des tiges c 

En conséquence p un traitement devrait être appliqué dans les champs où les 
plantes présentent le stade ci-dessus. Pour les autres attendre l 1 apparition de ce 
stade, 

PRODUITS PESTICIDES 

A la suite de la rectification signalée dans nôtre supplément N° I 
du Bulletin Technique N° 42 de mars 1964, nous précisons que la dose de 600 gr de 
D.D.T* et de D.D.D. à utiliser contre la petite Altise du Colza doit s ! entendre à 
l*Ha 0 et non pas à l'Hl. 
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